inz. STANISŁAW 


DUDA 


B. MIERNICZY PRZYSIĘGŁY ORAZ B. GEODETA WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI 
I U.R. W KRAKOWIE 


po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sak zmentami, zmarł w dniu 3 lutego 1973 r. 


przeżywszy 69 lat. 


Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu żałoby przy ul. Sobieskiego 12 do kościoła parafialnego 
w Miechowie nastąpi w dniu 6 lutego br. o godz. 14.30 i po odprawieniu modłów, zwłoki zostaną 


złożone w grobowcu na miejscowym cmentarzu parafialnym. 


O smutnych tych obrzędach zawiadamiają oraz na nie zapraszają Krewnych i Znajomych pogrążeni 


w smutku: 


ŻONA I BRACIA Z RODZINAMI. 
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